CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





Sarmiento 


13/09/2021 ds 14:15 
A Pobio Dóvalo 


O estádio Evo Perón de Junin Cuniny 


2º FASE - 11º RODADA 


Huracán 


%b Jhonatan Candia Hernández 
%B Jonathan Galvan 


Martín García 


6 Cesar lbariez 
Claudio Yacob 


Gervasio Núriez & 


Sarmiento 
43 


259 


Sarmiento 


1, Manuel Vicentini (o) 
2. Federico Mancinelli 
| 15. Martin Garcia 
17. Gabriel Alanis 
22, Federico Bravo 
23, Nicolás Bazzana 
45. Julián Chi 
26, Yair Arismendi 
4 32. Guido Mainero 
4 39, Federico Paradela 
45. Jonathan Torres 


12, Facundo Ferrero 
18. Braian Salvareschi 
24. Lautaro Montoya 
1 25. Pablo Molina 
6. Federico Vismara 
17. Gabriel Graciani 
8. Claudio Pombo 
111. Gervasio Núfiez 
1 19.L Gondou Zanelli 
30. Patricio Cucchi 
31, Benjamín Borasi 
133 Rodrigo Salinas 


Ls Estatísticas 
Huracán 
Posse de bola (%) 57 
Total de passes 338 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 
Huracán 


1. Marcos Diaz (c) 
6 Lucas Merolla 
25. Cesar Ibafiez | 
34. Jonathan Galvan & 
35, Ismael Quilez 
8. Claudio Yacob & 
bo. Franco Cristaldo 
4 23. Lucas Vera 
416 Rodrigo Cabral 
4,20. Jhonatan Candia Hernández & 
4 24, Nicolás Silva 


Banco de Reservas 


32.5. Meza 
4. Raúl Lozano 
26. Santiago Moya 
46. Iván Erquiaga 
15.5. Hezze 
111. Héctor Acevedo 
118. Patricio Toranzo 
1/7. Matías Cóccaro Ferreira 
f.19. Sebastián Rincón 
28. Fabian Henríquez 





